
Un objet virtuel AB, de 1 cm de hauteur, (sst situé sur l’axe principal 
d’une lentille divergente de 5 cm de distniioi l'ocalo, à 3 cm du centre 
optique de cette lentille. www.ecoies-rdc.net 

Construire l’image et préciser ses propriété.s pjti- le calcul; tracer la 
marche d’un pinceau qui convergerait en B (point le plus haut de l’ob¬ 
jet) si la lentille n’existait pas. 
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